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DART AEROSPACE LTD Work Order: 
Description: Part Number: 
Inspection Dwg: Rev: Page 1 of 1 
FIRST ARTICLE INSPECTION DIMENSION SHEET 
Record Actual Dimensions 
Dim Min Max 1 2 3 4 5 
HAAS Sectio 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 15T Side 
H 2 Side 
| 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 15T Side 
Q 2 Side 
R 
S 
T 
Measured by: Date: 
Manual Milling Section 
AA 
AB 
AC 
AD 
AE 
AF 
AG 
AH 
Accept/Reject 
Measured by: Date: 
Audited by: Date: 
Preliminary Approval: Date: 
Rev Date Change Revised b Approved 
A |10.02.02 


